
VEGA - Mod. 425. Apparecchio soprani mobile, fanzionantc a batterie, e corrente allernala con apposito alimentalore. Onde medie 
da 520 a 1620 ke/s. Pond di t arm tor a 580-1500 kc/a. Onde corle da 5,8 a 16 Mc/a. Pnnti di taratura 6-15 Mr/s. Media frequenza 470 

ke/s. Potenxa d'oseila indistorta 120 mW. Coniumo in allernala 15 wall. 








